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  قائمة فتاوى 4

  حكم برد الاسنان حتى تكون متساوية ؟

  وليد السعيدان


  
  الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائل احسن الله اليك. ما حكم برد الاسنان؟ بحيث تكون كلها على مستوى واحد في الطول. الحمد لله رب العالمين
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  بعد المتقرر عند العلماء ان الاصل في الزينة الحل والاباحة الا ما حرمه الشرع. وبرضو الاسنان هو ما يسميه الشارع بالبشر وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواشرة والمستوشرة. والواشرة اي التي تبرد اسنانها
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  تسويها بنفسها والمستوشرة اي التي تطلب غيرها ان يفعل بها ذلك. فهذا من جملة فهذه الزينة من جملة الزينة التي ثبت النص صحيح الصريح بتحريمها فلا يجوز للمرأة ان تفعلها ولا للرجل ايضا. الا اذا كان بعض الاسنان طويلا طولا يوجب العيب
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  او التضرر والاذى. فحين اذ يبرد حتى يستوي مع بقية الاسنان عادة اما ان تبرد المرأة او الرجل اسنانهما وهي لا ضرر ولا عيب منها فانها دخول في لعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الذي يطيق ذلك بالله عليكم؟ فلا يجوز لا للرجل ولا للمرأة
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  ان يبردوا اسنانهم الا في حال طول الاسنان طولا يوجب العيب او الضرر. فيجوز حين اذا المقداد فيجوز بي بالمقدار الذي يذهب الضرر ويزيل العيب لان المتقرر عند العلماء ان الضرر
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  يزال والله اعلم
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